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S. T. D. Kanonik katedralny krakowski, 


Proboszcz kościoła $. Mikołaja 


Radca Sądu małżeńskiego biskupiego, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 


w 76 roku życia po krótkiej a ciężkiej chorobie, zaopatrzony SS. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 21 Stycznia 1888 r. 
Obrzęd pogrzebowy odbędzie się dnia 24 Stycznia 1888 r. o godz. Y rano z domu do kościoła parafialnego 


a po nabożeństwie na cmentarz, na który pograżona w smutku rodzina Parafian 1 Przyjaciól zaprasza, 
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